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MGR INŻ. MIECZYSŁAW 


FALDZINSKI 


B. DYREKTOR LWOWSKIEJ IZBY ROLNICZEJ, B. KIER. DZIAŁU W. Z. G. S., B. DYREK- 
TOR ODDZIAŁU P. S. S. W KRAKOWIE 


NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIUŚ 


urodz. 1. I. 1900 r. we Lwowie, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 22 maja 1967 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 26-go bm. 
o godzinie 12-tej w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim bólu i żalu: 


ŻONA, SYN, SYNOWA I WNUCZKA. 


PTF" MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
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